W. Schule, Thermodynamik !. Bd, 4. Aufi,
Entropie -Temperaturtafel fur gesatt, u, uberhitzten Wasserdampf.
(nach den  Munchener Versuchen Qber cp)
Tafel III.
1,50
1,30
2,00ist a unveranderlich, wenn Druck oder Temperatur zu- oder abnehmen.
